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Commissioner for the Dominion. 
Kilometres 
| Pe eT ee ENS AS SER ee oe NC R. Ww. CAUTLEY, D. L.S. | 
Contour interval 100 feet. 
Datum ts mean sea level 
Surveyed tv 1921. 


Commisstoner for Alberta. 


A.O. WHEELER, B.C.L.S. 


Commisstoner for British Columbiu. 


